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સ્થાઘત્યના ખોળે.. 
અધતન ભૂગર્ભ ગટરયોજના 


ઝે. માણપ પરમાણ 


ઊ॥ઊંકામઘા? - પખઇ 


સિંધુ ઘાટી મેં નાતિયોં જી ગો પત્તમ વવર્થા થી 
વદ ખાત્તીન વિશ્વ જે જિસી ન્ય નમર મેં હેરને નહીં મીલલી હૈ 1 


સર ઝન માર્શત 


ગત અંકમાં આપણે. જાણ્યું કે સિંધુ ખીણની. સંસ્કૃતિ ફુલ 
૧૩ લાખ ચોરસ. કિમી. ના વિસ્તારમાં ફેલાયેલી વિશ્વની. 
સૌથી મોટી તે. સમયની. આધુનિક સભ્યતા હતી. તેમાં 
ચુસ્ત નગર આયોજનની. પદ્ધતિમાં ગુંથેલા મકાનો. અને 
ખરાબ પાણીના નિકાલ માટેની અઘતન ગટર યોજના 
બધુ મક્કમ અને. સત્તાવાર નિયત્રણમાં હતું. એમાં અપણ 
ભૂતાધુનિક માનવની. અદ્ભૂત નગરયોજનાની. જાણકારી 
મેળવી. પ્રસ્‍તુત. અંકમાં ત્યાંની અધતન ગટરયોજના પર 
વાર્તા માંડી છે. 


સિંધુ ખીણના નગરોમાં ઉપલુ-નગર અને. નીચુ, નગર 

જુ એમ. બે નગરો. જોવા મળતા હતા. બ.ન્ને નગરની. 
વચ્ચે ૪૦ ફૂટ પર્હોળો. મુખ્ય માર્ગ હતો અને. મુખ્ય 
માર્ગની ડાબી. અને. જમણી. તરફ નાન।-નાના માર્ગ 
શેરીઓમાં જતા હતા. આ માર્ગો પર મકાનના 
દરવાજા ખુલતા હતા. મકાનના દરવાજાની. બહાર 
ગંદા પાણીના નિકાલ માટે પકવેલી ઈંટોથી. ઢાંકેલી 
નીક હતી, ઘણા નગરોમાં અ વ્યવસ્થા. પાઈપ 
લા.ઈન.ની. જો.વ। મળે. છે. 


પરોવાયેલા મોતી આઓ.ની માફક શોભામાં વધારો કરનારા 
હતા. જ્યારે ભૂગર્ભમાં તમામ મકાનો, ઘરો, ગઢ, વગેરે ને 
જોડતી આ.ઘત.ન ગટરયોજના સભ્યતાનું અનોખુ પાસું 
હતું. સમગ્ર શહેરમાંથી ગંદુ પાણી. અને. કચરાન। નિકાલ. 
માટે દરેક નાના-મોટા લતામાં મોરી. અને ગટરની. યોજના 
હતી. દરેક રસ્તાની. તેમજ નાના રસ્તાએએ એ.કાદ ૨૪ ઈંચ 
જેટલી. ઊંડાઈ અને. પહોળાઈ ૧૮ ઇંચ. થી ૯ ઇંચની મોરી 
તો. ખરી. જ, તેમજ દરેક મકાનમાં એક ખાદફૂવો હતો. 
બાથરૂમનું ગંદુ પાણી બાથરૂમની બહાર બનાવવામાં 
આવેલ. મોરીમાં એ.કઠું થતું, પછી તે નાની. લાઈન દ્વારા 
મેનહોલમાં પર્હોચતુ હતું અને ત્યાર બાદ ગટર માર્ગે 
શહેરની. બહાર નીકળી જતું. અ. ગટરયોજના પર 
પથ્થરના ઢાંકણા રાખવામાં આવતા હતા. જેથી ગંદા 
પાણીના કોઈપણ પ્રકારના જીવાણુંઓ બહાર ફેલાઈ ન 
શકે અને તેની સાફ-સફાઈ પણ સ.રળ.તાથી કરી. શકાતી 
હતી. 


સિંધુ ખીણની. સંસ્કૃતિમાં મકાનો હાર માળામાં 
નૌ. 


હડપ્પાના માઉન્ડ એ.બી. ખાતે જાહેર અને 
ખાનગી એ.કમાત્ર. કુવો હતો.. જેના ફરતે 
ગટરની લાઇનો મળી આવી. છે, જે ગંદા 
પાણીના નિકાલ માટે ઉપયોગમાં લેવાતી 
હડપ્પા મો.ટી નીક હતી. 


સિંધુ માનવની આધુનિક આટલા પુરતુ 
સિમિત ન્હોતું. ઉપલા નગર થી ગંદુ પાણી 
ની. લાવવાની નીક સીડીના પગથીયાની 
માફક નિર્માણ. કરવામાં અ.વતી હતી. જેના 
કારણે. ગંદુ પાણી દરેક પ.ગથીયે.-પગ.થી.યે 
પછડાઈ-પ.છડાઈને.-અ.વતું, જેનાથી પાણીમાં 


રહેલ ભારે કચર પગથીયે અટકી. ,જતો- 


પય 


.ની. શકયતાઓ 


આમ, સભ્યતાના નગર આયોજન.નું સૌથી 
મહત્વપૂર્ણ અને વિશિષ્ટ લક્ષણ એટલે 
ગટરયોજના, જે સિંધુ સભ્યતાના તમામ 
નગરોમાં જોવા મળે. છે. 
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